DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 16 PLCS) 


DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 12 PLCS) 


DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 14 PLCS) 


DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 12 PLCS) 


DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 8 PLCS) 


DRILL Ø0.191 
C'SINK 100° X Ø0.397 
(TYP 10 PLCS) 


